コロナ石油ファンヒーター （強制通気形開放式石油ストーブ) 
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このたびは、コ□ナ石油フアンヒーターをお買 
いあげいただき、まことにありがとうございま 
した。 

正しくお使いいただくために、この取扱説明塞 
をよくお読みください。 

なお、お読みになった後もお使いになる方がい 
つでも見られる所に「保証書」と共に大切に保 
管してください。 


D 特に注意していただきたいこと、 へーソ 

(安全のために必すお守りください） ——1 〜 4 

* 灯油の廃棄について-4 

B 使用する場所- —4 

Q 各部のなまえ 

•外観図■構造図-5 

•搮作部•表示部-6 

•操作部•表示部のなまえとはたらき-7〜8 

□ 使用前の準備 

• 使用前の準備 • 点火前の準備と確認-9 

• 光触媒除菌脱昊フィルタ-10 

•高地補正-11 

•燃料-12 

•給油-13 

• 給油のめやす-14 

•リモコン-15 


正しく使って上手に節約 




































■特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください) 



mm 


__藤 


p の取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ 
の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容 
をよく理解してから本文をお読みください。 


A ^ =の表辟難 Ur 、 gofclXO 肌、 

/|\ fSr Rk をすると、 a が死亡、重傷を負う危険 
/ ; \ r ™ または火災の危険が差し迫って生じる 

T ことが想定される内容を示しています。 


W ■■ f , m m この表示を無視して、 

/ l \ をすると、人が死亡、 

/ ： \ C 3 性または火災の可能性 

( 1 容を示しています。 


八 ~ この表示を無視して、誤った取り扱い 

/|\ 

/ ： \ / I , fS \ 的損害の発生が想定される内容を示し 
1 ています。 


誤った取り扱い 
重傷を負う可能 
が想定される内 


換気必要 

換気せすに使用しつづけないでく -r _ 

ださい。 

酸素が不足すると、不完全燃焼し、 ••• / 

一酸化炭素などが発生して中毒に 
なるおそれがあります。 1 

使用中は必す1時間に1〜2回 ^4=*^ 

(1 〜2分）換気して、新鮮な空気を補給してください。 
換気が十分におこなえない場所(窓が凍結し r いる部屋、 
地下室など)では、使用しないでください。 


温風吹出口をふさがない 

鲁衣類、紙などで温風吹出□や空気 
取入□をふさがないでください。 
衣類、紙などでふさぐと、異常燃 
焼や火災の原因になります。 

籲ストーブガードなどの囲いに干し 
物を掛けたり、衣類•紙などで温 
風吹出〇や空気取入□をふさいだ 
場合や、カーテンなどで背面の温 
風空気取入□がふさがれると、本 
体が過熱して、操作部などが変形 
したりやけどや故障 • 破損するな 
ど大変危険です。 


寝るとき消火 

寝るときや外出するときは、必す 
消火してください。また、人目の 
届かないところでは、使用しない 
でください。 

不完全燃焼や異常燃焼 • 火災のお 
それがあります。 


スプレー缶厳禁 

スプレー缶や力乜ットこんろ用 
ボンベなどを温風のあたるとこ 
ろに放霾しないでください。 

熱でスプレー缶の圧力が上がり 
爆発し、危険です。 


可燃性ガス使用厳禁 

フアンヒーターを使用している部屋 
で、可燃性ガスが発生するもの（ベ 
ンジン、シンナー、ガソリン）、ス 
プレーなどを使用しないでください。 
火災や故障の原因【こなります。 


リモコンに使用しているリチウム電池は、幼兒の手の届くところに置かない 1 If 

參小さいお子様のいるご家庭では、リチウム電池を手の届かないところに保管してください。 

♦万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 
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カーテン、可燃物近接禁止 

カーテンや燃えやすいもののそば、 
ほこ0の多い場所などでは使用しな 
いでください。 

火災が発生するおそれがあります。 



給油時消火 

給油は、必ず消火してからおこない、 
こぼれた灯油は、よくふきとつ r く 
ださい。 

火災のおそれ:^あります。 



指や異物を入れない 

温風吹出□やファンヒーターの内部 
には、紙•布 • プラスチックなどの 
異物を入れないでください。 

発煙. 発火のおそれがあります。 

温風空気取入□の中に、指や棒など 
を差しこまないでください。 

けがをするおそれがあります。 
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油漏れ確認 


給油□は確実にしめ、給油□を下に 
して、油漏れ^ 1 'ないことを確かめて 
ください。 

給油□が確実にしまっていないと簡 
単に開いて、火災のおそれがあります。 



シリコーン配合製品を使用しない 


ファンヒーターをご使用のお部屋 
では、枝毛用コート液 • 化粧品- 
つや出し剤などシリコーン配合の 
商品を使用しないでください。 
燃焼部にシリコーン酸化物が付着 
し、点火ミスや途中消火などの原 
因となります。 

また、シリコーンが原因の修理は 
保証期間内でち有料となります。 


0 



コーン配合製品 

1^0 



鼋源プラグは確実に差しこむ 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 
こんでください。 

また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使 
用しないでください。火災の原因になります。 
ぬれた手での抜き差しはしないでください。 
感電の原因になります。 


❶ 


異常時使用禁止 

におい、すすの発生、炎の色など異 
常を感じたときは使用しないでくだ 
さぃ c 心， 

異常燃焼のおそれがあります。 

□ 


|緊急時はラ:ジ爸抜办:ぞ消辨く！^さ 0 K : 



鼋源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を加えたり 
物をのせたりしないでください。 

また、電源プラグを抜くときは、コ 
—ドを持って引き抜カヽないでください。 
火災や感電の原因になります。 



ほこりの除去 


エアー フィルタは、週1回以上必ず 
掃除してください。 

ごみ、ほこりなどでフィルタがつま 
ると、異常燃焼のおそれがあります。 



居室内給油禁止 

給油は、必す火の気のないところでおこなつ r 
ください。 

火災のおそれ;^あります。 


0 


可燃物との距離を離す 


燃えやすいものや障害物 
とは、必す図に示す距離 
をとつて設置してください。 
特に力ーテンなどが ファ 
ンヒーターにふれないよ 
ラにしてください。 

火災の発生するおそれが 
あります。 


❶ 
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分解修理•改造の禁止 

故障、破損したら、使用しないでください。 
不完全な修理や改造は危険です。 

お寅い求めの販売店に修理を依頼して•ください。 




灯油の保管 

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日 
光をさけた場所に保管してください。 

ガソリンなどと一緒に保管しないでください。 
誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあ 
ります。 


❶ 


日常のお手入れ時の注意 

日常の点検 • 芋入れは必すおこなつ 
てください。 

点検 • 手入れは消火後フアンヒータ 
一が十分冷えてから、必す電源ブラ 
グをコンセントから抜いておこなつ 
てください。やけどや感電のおそれ 
があります。（ぼ23〜26ページ） 


❶ 



高温部接触禁止 

燃焼中や消火直後は、温風吹出□付 
近が高温となりますので、手など/ふ 
れないでください。 

やけどのおそれがあります。 


次の場所では使用しない 

火災や予想しない事故の原因になります。 
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籲水平でない塌所、不安定な場所 
籲風のあたる塌所、部屋の出入□及び屋外 
籲マントルピースなどフアン ヒーター か•囲われる塌所 
_ほこりや湿気の多い燦所 
♦不安定な物をのせた棚などの下 
• 可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所 
籲直射日光の当たる場所、温度の高い場所 
♦動 • 植物の育成 • 栽培など人のいない塌所 
♦標高が1500 m を超えるような高地 
修理•美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品 
を使^場所 


温風に直接あたらない 


温風に直接長時間あたら 
ないでください。 

低温やけどや脱水症状に 
なるおそれがあります。 


0 
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電源プラグのお手入れをする 

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金鼷 
物を除去してください。 

ほこりが;■こまると湿気などで絶縁不良になり、 
火災の原因になります。 


❶ 


長期間使用しないときは電源プラグを抜く 


長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて 
ください。 

火災や予想しない事故の原因になります。 


€ 


正常燃焼の確認 

正常に燃焼していることを確か 
めてください。（@16ページ) 


保管時にしていただくこと 

長期間使用しないとき又は保管するときは、必 
す灯油を抜いてください。 

傾けたり、横倒しの状態では保管しないでくだ 
さい。 

火災のおそれがあります。 


❶ 


傾き•振動注意 

水平な場所で使用してください。 
振動の激しいところでは、使用しな 
いでください。 

異常燃焼や誤作動の原因になります。 
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;l 逮翻顆遇■ず■曝;; n 輞■眶園; 

運搬するとき A 

ファンヒ-夕-を羅する場合は、給油タンク 
を抜き、油受け m 内の灯油を抜いてください。 

運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれ 
があります。 

廃棄するとき A 

ファンヒ-夕-を賴 ㈣ するときは、必ず g 
油タンク • 固定タンク内の灯油を給油ポンプな 
どで抜き取ってください。（@25ページ） 

灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に 
思わぬ事故になるおそれがあります。 

変質灯油禁止 /TN 

変質灯油(持ち越した灯油)、不純灯油(水•ごみ 
などが混入した灯油など)を使用しないでくださ 
し、。 

異常燃焼や故障のおそれがあります。 

前パネルのスリット部から針金や /TN 
細い金属棒などを入れない V3/ 

感電や故障の原因になります。 

シャッター開閉中に指や棒などを jT \ 
はさみこまない v^/ 

故障の原因やけがをするおそれがあります。 

ノ 

シャッター開閉中に手などふれない ^ 

けがをするおそれがあります。 
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_ 議醒圍麵圍 " 墨漏論誦驅 !._ 

灯油の廃棄 

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになつた販売店にこ•相談ください。 

. .. . W t • ! KlKH+S: 
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圃使用する場所 


効果的に使用するために 


•温風吹出□側の空間を広くとれる揚所を選んでください。 




溫風の循環を妨げないで 

•温風吹出□の前面に障害物を置かないでください。 

■ „ 重 今* - 域,** 1•零，-丨 - * 2 __ - ^ *4* 

舞障害物があ Sfe 鄉屋の温度にむ轉等禅銳 S 將:く；鴻体邸 
^為磨が卜君 L / ra 除です••::ふ」以以 



































mm 


PI 母. •>* W 


光触媒除菌脱輿フィルター 

110-24 

-溫風空気取入 □ 

(対流フアンガード) 
[24] 

-リモコンホルダー 

T5 

一一一一燃焼空気取入口 

(エアーフイルタ〉 

囫 


U モコン受倕部 


オイルフイルタ 


-一電磁ポンプ 


-固定タンク 


■各部のなまえ 


遇熱防止装置 

27] 

(FH-HiX467BY.FH-HiX577BY は、 
※印の位置） 


シャッター 卩7.231 
燃焼確認窓_一 


溫風吹出 □ 123] 


前パネル 


ウルトラサイン 

~8~ 


注）イラストは RH - HIX 347 BY で説明してあります ■> 
1詳しい説明のあるべージです。 


タンク室フタ 


-給油タンク 

互 

キヤリングとつて 


油屋計(側画) 

~]3 







































使 

用 

前 



設定温度室内温度 




奉^衷示冗; 


点火まで(予熱中)の時間を点滅、 
点灯の5段階でお知らせします。 


燃焼火力の状態を5段階 
でお知らせします。 


午前：10.00 

^ ud*oo 

"■c 時 U : 哉^2^せ />▲ 


-表示 


自動消火表示 


温度表示 

eiXMft 

Sd 18 

現在時刻表示 

投定湛度 3 内 AS 

喊 10:35 


BTSMm 室内 Sff 

時計合せ表示 

8 30 

タイマー合せ 
(時刻）表示 

s 内意度 

™ 6：30 




n 參運転中（タイマー運転中） 

I 左側：設定温度表示 (1 2て〜 30° C ) 

一 右側：室 内温度表示 （ 0 °C 〜 35° C ) 
n 籲停止中（タイマー t ツト中） 

I ”時計合せ"消灯 

_ 左図は午後10時 35分の例 

. "時計合せ' 1 点灯 

左図は牛前8時30分にセツトの例 
5秒以上放置すると Q ] に戻ります。 

”タイマー合せ’'点灯 
左図は牛前6時30分に乜ツトの例 
5秒以上放置すると[ I に戻ります。 


狡 g 滬 K 室内 M 

一 I _ 

投定滬 SE 2内逋度 

~oflS 

設定 aut «raw 

~oFT 



電源プラグをコンセントに差しこんだとき（現在時刻が未セツ 
卜）や停電後の再通電のときの表示 

'_oF 6 点滅 

消し忘れ消火装 S による自動消火15分前〜 

タイマー運転による1時間自動消火15分前〜 

"/5 "の箇所は、1分経過するごとに • 丨ず • " iS u …と減 算していきます。 

” of f __点灯 

消し忘れ消火装置による自動消火 

タイマー運転による1時間自動消火 _ 

表示：対震自動消火装置の作動 

※再度、点火操作をしてください。 

その他の E 表示については、27ページを参照して•ください„ 


キーを 押すと表示 
が切りかわります 


溱诈部!義:示部 


: H を 
”：： ： in > 

供 a I i EE 

f -- 違 。 

⑴却す 
冷ま 

瓜 - P 

i & K でせ 
i_m まら 

±-知 
停33- 
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[ Z ] 詳しい説明のあるページです。 
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運転か n 時間燃焼するごとに1分間点滅して、 
換気時期をお知らせします。 


【こ注 p ラ.....’’!い.’.，一一 v .— . .... nr ^. 


設定温度室内温度 




換気 


I 給油1 


点火時、消火時、燃焼火力、 
換気表示が表示されます。 


Hlfey^rglW 


油切れにより、自動消火する20〜40分位前と自動消火 
したときに点滅します。油切れによる自動消火時は運転 
ランプ;ぴ早い点滅となります。 


標高が 500 m 以上の高地で使用する場合にセツトします。 

高地コースに12ツトされているときにが表示されます。 
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時計合せ 


延畏畤面せレクトキー QH 

•— 中##佛|!勒#:!1抑い呢咖.:啪__ !!*:>!!»! !«!•<»!-IK! 和:相;浙腓淋也•普;细:; i». :*- ：!S- : !>：• ：».： : !*： -3= ：*• *： :：«.,.^: J 二 

運転を延長するとき、運転残り時間をセレクト 
するときに押します。（操作莒：ピツ） 

自動消火15分前よりランプが点滅します。 


1回押し 
2回押し 
3回押し 


3時間 
2時間 
1時間 


癱キー操作は、1回（ピッ）と2回（ピピッ）の操作音で操作内容をお知らせします。 


時刻合せキ_____ 

現在時刻とタイマー時刻を合わせる 
ときに押します。 


■耩锚 




1回押すごとにデジタル表示が切りかわります。 
(操作苕：ピッ） 


時：時合わせ（操作音：ピピッ) 
分：分合わせ（操作音：ピツ） 


点火 • 消火するときに押します。 

点火時（操作音：ピッ） 

消火時（操作音：ピピツ） 


ランプ点 滅：予熱中 
点 灯：燃焼中 
早い点滅：なんらかの原因 
で自動消火 


運転状態 

点灯状態 

アラーム音 

通常運転時 

点 灯 


タイマー運転時 

点 灯 


自動消火15分前 

遅い点滅 

(ビー•ビー•ビー) 

自動消火10分前 

遅い点滅 

(ピー•ピー•ピー) 

自動消火3分前 

早い点滅 

(ピー•ピー•ピー) 

自動消火 

消 灯 

(ビー•ピー•ビー) 


運転状態 

点灯状態 

アラーム音 

油切れで自動消火 
する20〜40分位前 

遅い点滅 

(ピピピッ •••） 

油切れで自動消火 

早い点滅 

(ビビピッ ••) 


タイマー合せ 






































El 使用前の準備 
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使用前の準備 


包装箱からフアンヒーターを出す 

争包装箱からフアンヒーターを取り出してください。 

壽タンク押えからリモコンとリチウム電池を取り出してください。 

ぐン ヤツ ター緩衝材の取り除きかた〉 

電源プラグをコンセントに差しこみ、延長時間 t レクトキー 
©を3秒以上押し、シャッターを開けて、シャッター緩衝 
材を取り除いてください。 


►次のことは、工場での燃焼テストによるもので、興常ではありません。 

參固定タンクに少璗の灯油が残っている。 

参オイルフィルタがぬれている。 

參温風吹出□から見える燃焼筒（炎を囲んでいる筒）が変色している。 


上緩衝材(左） 


上緩衝材(右） 


リチウム電池 
—リモコン 


タンク押え 


シャッター 
緩衝材 


包装箱 


点火前の準備と確認 


水平な壜所に股 ■ 

氷平で安定のよい床の上に設置してください。 


油漏れの確明 

置台 • 給油タンクに、油漏れ • 油たまりや油のにじみがないか確認してくださ 


■I 寿 1.81 IP7 儷膠 ^ 


電源の接嫌 

電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。 


コン t ン 
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同悃され r いる「光触媒除菌脱昊フィルター」を取り出し、下記要領で取り付けてください。 


光触媒除菌脱臭フィルターユニットの取り付け 


① フィルターユニットの「ろえ」と書かれた部分が上側にあるこ 
とを確認してください。 

② 対流ファンガード 左上 部の角穴 （ 2力所）にフィルターユニッ 
卜左 上側の爪を差しこんでください。（右図❶） 

③ フィルターユニット右上側の爪 （ 1力所）を対流ファンガード 
右上部の角穴に7\°チン"と苜がするまで差しこんでください。 
(右図©) 

④ 対流ファン ガー ドに取り付けられたフィルターユニットを輊 
く上下に揺すって、はすれないことを確認してください。 

(お手入れ方法ぽ24 • 26ページ） 


対流フアンガード 



光触媒除菌脱契フイルター:！ニツト 


光触媒除菌脱臭フィルター ユニットの 取りはずし 


①フィルターユニット右上側にある爪の側面をフィルターユニ 
ットに表示してある「〇」の方向に押しながら手前に引いて 
対流ファンガードからフィルターユニット右上側の爪を抜い 
てください。（右図〇) 

©フィルターユニットを右斜め手前に引き、左側の爪 （2 力所） 
をはすし r ください。（右図❾） 




麵❷ 


使 

用 

前 

に 


光触媒除菌脱臭フィルターユニットのお手入れ 


① フィルターュニットを対流ファンガードから取りはずしてください。 

② フィルターユニットに付いたホコリなどは掃除機で吸い取ってください。 

(その際には、対流ファンガードに付着したホコリも掃除してください。） 

③ フィルターユニットを直射日光の下で約6時間を目安に天日干しにしてください。 

④ フィルターユニットをファンヒーターに取り付けてください。 

•フィルターユニットは6力月を目安に天日干しをしてください。除菌および脱臭性能が回復します。 
•ホコリなどは定期的に掃除し r ください。ホコリの付着は除菌および脱臭性能の低下の原因となります。 

•画郷 綱^^ ります。 


光触媒除蘭脱臭フィルター ユニッ トの交換時期 


⑩長 期間のご使用でタバコのやになどの付着や汚れがひどぐ天日干しをし r も汚れが落ちない場合は除菌 
及び脱臭性能が'低下しますので、4〜5年程度を目安に交換をおすすめします。 







高地補正 


標高が 500 m を超える塌所では、酸索不足により黄火燃焼(赤火)になる塌合がありますので裹地 
補正をしてください。 

籲 注意 I 標裏 1,500 m を超える高地では使用しないでください。一酸化度索中鼉の原因にな 
ります。 


標高500〜1,00 Om 


〈櫬裹が 500 m 以上の主な都市〉 

庚野県 一松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、小諸市、伊那市、 
佐久市、大町市、茅野市、愠尻市、駒ヶ根市 
山梨県 一富士吉田市 
岐阜県 一高 山 市 
栃木県 一日光市など 





1,000 '-1,500 m 


〈檫离が 1,000 m 以上の主な町村〉 

長野県 一木曽町、川上村、原村、南牧村 
群馬興 一草津町など 







1■地 a ■スイツチ 


タイマー運転キーの下にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので2回押します。 
表示部に 「® £}〇」>^1と表示されると設定完了です。 (rio C0J の表示は、 3 秒間で消えます。) 


もとに戻す場合(高地補正の解除または 500 m 以下での使用） 


鲁高地切替スイッチを2回、または1回押してください。 

•表示部に「〇」と表示され、表示が消えると、高地補正の解除は完了です。 
( fOJ の表示は、3秒間で消えます。） 
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長期閻日光に 容器のふたが 水 • ごみや灯 
あたる所や温閧けてあったり、油以外の油が 
度の高い所に 乳白色のポリ ほんのわすか 
保管した灯油 容器で保管し でち混入した 



たものは、黄色味がかった 
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Sim 


昨シーズンよ 
o 持ち越しの 
w 油 


0 


コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、 
背後に白い紙をあてます。 

良質灯油 I 変質灯油 


灯油はぬれたままガソリンはすぐ乾く 


燃料は必ず灯油 ( JIS 1 号灯油)を使用してください。 

• ^危険 I ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。 
• ほ注意 1 変質灯油、不純灯油は絶対に使用しないでください。 

泰添加剤や助燃剤などは使用しないでください。 

争灯油は必ず火気*雨水 • ごみ • 高温および直射日光をさけた場所に保管してください。 



水射保 
雨直に 
、び所 
気よ場、： 

伙從で机 
す温けだ 

必高さく 
は、をて 
油み光し 
灯ご日管 


質たを 
変しク 
を色ン 
油着夕- 
灯'リー 
がめポ 
光たの一 
B る用： 
射? • 油 i 
值さ灯』 





















































■給油の手順と注意 

♦ 「△注意1 給油は必す消火してから火の気のないところでおこなってください< 

1•給油タンクを取0出し、給油□を関く 


① a く引く 


②あける 


，ォープンつまみを強く引いて、給油□を開いてください。 


3•給油口をしめる 


2•給油する 


•市販の給油ポンプなどを使用して、油璽計を見ながら給油して 
ください。 

參油璽計の半分くらいまで色か 4 変わったら、給油をやめてください。 


籲 1么注籯 I 給油□は、確実に「パチン」と音がするま 
で図の位置を強く押してください。 

給油□を下にして、油漏れ；^ないことを確かめ乙から、フアン 
ヒーターに正しく静かに入れてください。固定タンクや給油夕 
ンクに強い衝擊をあたえると、油漏れや故障の原因になります。 
•給油□の拜部などに、ごみなどがはさまつ r いる場合は取り除 
いてください。 


•給油タンクの持ち運びにはキヤリング 
とってを利用してください。 

•キヤリングとってに無理な力を加えな 
いでください。変形や故障の原因にな 
ります。 


キヤリング 
とつて\ ^ 


力を加える 


適蜃位置 
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籲固定タンク内の灯油が少なくなると 

•給油表示 . 点滅 

•ウルトラサイン（赤）……遅い点滅 
•アラーム音ピピピッ 

でお知らせしますので早めに給油し r ください。 


« I 1 t f. J. i* * I，i * ? 4 M 4 4 ; 




給油タンク 


m 


給油表示 

〈点滅〉 




b ウルトラサイン(赤） 


〈遅い点滅〉 


固定タンク 


(((•))) ノ〈芑ピ台ッ〉 



書給油しないで使用し続けると、油切れとなり、自動消火します。 


•運転ランプ . 早い点滅 

•給油表示 . 点滅 

參ウルトラサイン（赤）……早い点滅 
•アラーム音ピピピッ 

でお知らせします。 



ご注意 


運転ランプ 

〈早い点滅〉 


給油表示 

〈点滅〉 

ウルトラサイン(赤） 

〈早い点滅〉 


アラーム 

〈ピピピツ〉 


土.!.:^ 

藍^ 



























リモコン 


Cj 詳しい説明のあるページです。 


運転を延長するとぎ、運転残り時 
間を 1 Z レクトするときに押します。 
3-2-1 時間を選べます D 
(操作音 tz ット：ピッ） 


IT ™ 


設定温度を変えるときに押します。 
+:温度を上げる（操作音:ピツ） 

一:温度を下ける（操作音:ピピツ） 






消火するときに押します。 
(操作音：ピピッ） 


■電池の入れかた 

付属のリチウム電池 （ CR 2025) を入れて使用します。 

1 • ぶたをスライドして取る |2.リチウム電油 C 


エコモードの選択*解除をすると 
きに押します《 

(操作音選択:ビッ解除:ピピッ） 


このリモコンでは運転開始（点火•タイマー運転)、, 
秒速点火、チヤイルドロックはできません。 



. リチウム電油の+■在上にして 
電油ストッパー在押しながら 
スライドして入れる 




3•忍〜たをスライドして釅じる 




' 電池ストッパー 1 

•電池の+と一をシヨートさせないでください。 

•長時間ご使用にならないときは、電池を取り出しておいて■ください。 

籲万一、液漏れがおこったときは、汚れをよくふき取ってから、新しい電池と交換し r ください。 
•電池が消耗すると動作し[こくくなります。新しい電池と交換してください。 

籲交換用電池をお買い求めの際は、 CR 2025をご購入ください。 


■疆池のはずしかた 

1 . 電池ストッパーを押しながら, 
電油をスライドさせる 


電池 ストッパー 
を押しながら y 



H 臨 イド 


■池ストッパ-| 

■リモコンを使うときは 

暑リモコンの送信部を本体の受信部に向け r 操作し r ください。（陣■物があると信号が届きません j 
鲁本体がピッと鳴ることで、リモコンからの信号を受信したことをお知らせします。 

籲受信できる距離はリモコン受信部正面、約 5 m 以内です。 

■リモコンを使用しないときは 

_本体左側面のリモコンホルダーに収納できます。 


tills 


• Ik- ji- i,. ,； b ... : .|i j • • n if n T* : 1,1 t fri'w'i 

Wtli trlt irfirP 

• • _ i in 瓣 luw 
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使用方法 



ご注意 
炎の状態の確認 




u 正常燃焼 

青い炎の中に少し黄色い炎が混じ 
つている n 

f バーナが赤熱することがあります ) 
が異常ではありませ& 


■幼めで© e 使麻:』⑤士ズジ初時 K は‘““:•，土:.;.::。::.:;^ 

； i .;; 油タンクを它以 H ;4ん .5^13 痔つ tiS 火_痄笮 (4 でさむ、〇 :•:: •'■■•；-；in.； : ：：；；.^; : ：:;；"；; :: :! 
::::;:麵鐃油や_料:などが焼け:るため；:鏵がが出ます。：心ぱ 《S1C の間、:換氮をしながら辛使闲く :：!'!： 

: !：： : ：_送箱釋路の空気だま0欲占疫劣り;「*1©で麓火点火操作を 2 53 @ N： 负积衷 ^ 

I ::こ：;？：^:迄さいババ•.〔く:.；;*:;;;:::^;"’*"•パ! > - * * »• — ：• !>•■!；.!! :1 :； *；!!：*" ;，•ぃり’"に ^ !二1に：;.:'!;; ■ J 

摩導火時、： Si 油:経路5汐空気の混 a c よめ:こ:燁や1し)が発生し：:ナ_£炎が大寒やな名がぁ^ますの 

:::で、：温囤吹出□に顔を近づは fc： り物耷寧いた; 〇しない:^ く怒苎:：： バソ :; ：：パ:”：；： ；；;:；;.；；： ： ；.; ：：：:: 

。；馨予熱時__帛劣り少心摂ぐな态 ce があ p ます a ;;:: u :ゴ;;:：:::: :ぺ 
















































二! ^ ft ’ 〜 ュ U • 


_ 


■においと 0 触媒とは… 


消火時にわすかに残った未燃ガスも、においとり触媒(白金ソ X ラジウム触媒)効果で燃焼し、臭いを抑えます。 
■ニオイカツトメカとは… 

電子制御電磁ポンプで、臭いの原因となっていたノズル先端に残った灯油を吸引し、消火時の臭いの元となる 
灯油を残しません。 


■消し忘れ消火装臛 

万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火し、アラームと〇厂卜表示の 
点灯でお知らせします。 




〈遅い点滅〉 
アラーム（(【•功(ビ-.ビ-.ピ -> 


■運転を延長するとき（延長時間セレクト） 

延 S 時間セレクトキーを押す _ 

财時 wm レクトランプ L \@初録箱 


延長時*せレクトランプ 
〈自動淌火15分前:点讖〉 


參自動消火15分前より、延長時間セレクトランプ;^点滅します。 

籲連続で運転したいときは、自動消火する前に延長時間 1 Z レクトキーを押してください。 

押したときから、さらに設定した時間だけ運転を継続します。 

奉延長時間せレクトキーを1回押すごとに、運転残り時間かウ欠のように選べます。 


延長時間 1 Z レクトキーを押している間、デジタ 
ル表示部には延長時間が表示されますが、手を 
放すと自動的に温度表示に切りかわ D ます。 


△蘭告 
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温度 キーを 押す 



•温度キーを押して希望の温度に合わせてください。 

押すごとに1 ° c ずつ変わり、押し続けると連続し r 変わります。 \ 

•デジタル表示部の設定温度を見ながらセットしてください^ (12° C 〜 30° C までセットできます。） 
•一度 t ットすると電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり設定温度は記憶されます。 


_ 氧辑擇 RlKGtJ 自動 Mttctkb 義餚_|| 讓壽 S :す 

翁 HI ! 詩 鬚-綠議 溫廩難 fi # 綠 lift ! 

■葉観^: 士^ ^ 

；鸯 班 #崩1 廳醜鼸 ; j Hi tiiiHIK iniiiiili 

;參___ 脅 謹ま! 薄 _ 轉電箬 ii&i 観;. sta 囊 11111 i : 蒙 # i __ 



最大火力をおさえ、 t ープ運転をする機能です。 

■セツトのしかた 


エコキ_を押す 



ウルトラサイン 
<(灣)点灯〉 




♦点火操作後、エコキーを押してください。エコランプが点灯し、ウルトラサインカ< 青色に変わります。 


エコモードの最大火力での適室 

FH-HIX347BY - 木造6量•コンクリート8矍 

FH - HiX 467 BY -木造7鼉•コンクリート10畺 

FH - HiX 577 BY -木造9霣•コンクリート12畺 


■解除のしかた 
エコキーを 押す 

•エコランプが消灯します。 

■エコモードとは…… 

最大火力を4〇%おさえ r 運転します^最大火力を下げて使用したい場合（小さなお部屋、春先•秋□など） 
は、エコモードをお選びください。エコキーを押すと設定温度が 20° C に設定されます。設定温度が 2 CTC よ 
りも低い場合はそのままの設定温度が表示されます。エコモードでは、室温が設定温度より約 3° C 上昇する 
と自動的に消火（セーブ消火）し、設定温度まで下か^ると自動的に再点火して、室温を調節します。 iz — プ 
消火中は、エコランプとウルトラサイン（青）のみ点灯しています。 



■セーブ消火時のランプのつきかた 
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点火時間を短縮させる機能です。 

あらかじめ秒速点火をセツトしておくと、運転キーを押してすぐに点火でさます。 

_セツトのしかた 


罾杪述入フノノし3： 9 〇 

•秒速点火ランプを点灯しておきますと、点火操作後、約7秒で点火します。 


■解除のしかた 

秒速点火キ_を押す 

籲秒速点火ランプが消灯します。 


チヤイノレド□ツク 


お子様のいたすら操作を防止します。 

お子様などによるいたすら操作の防止や、誤って運転キーを押しても点火しないよろにしたいときに使用します。 

■セツトのしかた 

チャイルドロックキーを3回押す チャイルド□ック表示 


糝以内〉 

•チャイルド□ックキーを3秒以内に3回押して■ください。運転中または停止中でもチャイルドロックできます。 
•表示部に fit ■❿ j と表示されると t ット完了です。 

■解除のしかた 

チャイルドロックキーを3秒以内に3回押す 



































現在時刻の合わせかた 


1.時計合せ表示にする 



(n^fj (m^M 



•表示切換キーを押し r 、 デジタル表示部を 
時計合せ表示にしてください。 


;鎗_电、|/;卜の場合:、::鉑#寒赛は年後 t 鈴⑩; 

*. ^ * * * ^ » i t l> i t t r <> < :. ’ * “ * * ■ や **"*… ノ 冷 


2. 時刻を合わせる 


[例]牛前8時30分に時刻をセツト 




•時刻合せキー（時）•（分）を押して、デジ 
タル表示部の時刻を合わせてください。 

籲キーを押しつづけると、表示は連続し r 変 
わります。 


;_转刻を合わせる:と赉(私;声前:::采後芟達;; 

；：；■ ：;；；：：:; 

:湯&»康操！ wr 科•ジ轫陳承降:: 


タイマー運転 


•々3イマーは点火宙■用です 

セツトした時刻になると運転を開始し、設定温度になるよう火力調節をします。 

_点火後1時間運転すると、自動的に消火します。 

安全にご使闬いただくため、点火後1時間で自動消火し' アラームと off 表示の点灯でお知らせします。 
(タイマーランプは点灯） 


■タイマー運転のしかた 

1. タイマー合せ表示にする 



•表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー合せ表示にしてください。 
•現在時刻の合わせかたと同様にして希望のタイマー時刻に合わせてください。 


► * - * « l» 4 .kl. 4 *>^Lk r"" # ' 1r, * T+,#, '' 1 ■ ► 3 > 

豪^^:•:時铡茶、:飞:展东ッ;卜潘る t 態^ラグ 
ド p ^、: :初期表忝®年 nifeyet 祭 ? r 
:身裔薄_操作がとき 、： irrM 


3操作がと并:％ W 舞痒!(總華!的 C 每と碱和こ忠どぬます; 


苌撕骝停寒辟^なし1 

萊す;；::：”:..:；;.::；:;：:二；.:.:；： 



2. タイマー運転キーを押す 

タイマー運転キーを押すと運転が停止し、設定の時刻になると運転を開始します。 



•運転中、または運転キーを押した後、タイマー運転キーを押してください。 

•タイマーランプが点灯し、デジタル表示部は時刻表示に切りかわります。 

•タイマー運転を解除したいときは、運転キーを押してください。タイマーランプが消灯します。 
•合わせた:時刻になると、自動的に運転を開始します。 
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■タイマー運転について 

タイマーで連転を開始した塌合は、点火後1時間で自動消火します 






7ベ-ジ〉 


縞けて通転したいときは . 

1•タイマー通転キーを押し、タイマー通転を解険します 



























ウルトラサインの消灯 


ウルトラサインを消灯させたいときに使闬します。 

■消灯のしかた 

延長時間セレクトキーとエコキーを同時に押す 


\ に..： : >m^m 

\ れ .. へ ， • • こ ’：-* 心 • ’, v . 、 '.'； 


ウルトラサイン 
〈(嫌)点滅〉 




/ ノ <5秒間〉 \ 

•停止中に延長時間 t レクトキーとエコキーを同時に5秒間押してください。 

• 2 回（ピピツ）の操作音とウルトラサイン（緑）が2回点滅して、ウルトラサインの消灯モードがセツト 
されます。 

■解除のしかた 

延長時間セレクトキーとエコキーを同時に押す 

•ウルトラサインの消灯モードを解除し、点灯モードにするときは、停止中にもう一度延長時間 tz レクトキー 
とエコキーを同時に5秒間押してください。 

•1 回（ピッ）の操作音とウルトラサイン（緑）が1回点滅して、ウルトラサインの消灯モードが解除され 
点灯モードに切りかわります。 

;；嫌毒■ぶ嘗豁 *_ 後再通霉 | lt 酬』“皮編妄 


マイナスイオン単独運転 


マイナスイオンを車独で運転/停止させたいときに使用します。 

■運転のしかた 

マイナスイオンキーを押す 

.. . . ......,- ~ - . 了. . .• コマー ニ f __ -.... で-， . 

-:::•一.腿^敵)二:;:::」::ご;:;上 

@ ^ 8-30 歐爾 


イオンランプ 
<(灣)点灯〉 




•停止中にマイナスイオンキーを押し r ください。 

#1回（ピッ）の操作音とウルトラサイン「|〇科」（青)と|1除 ftUP ランプが点灯し、マイナスイオンが 
单独運転します。 

•マイナスイオン单独運転は12時間たつと自動的に停止します。 

■停止のしかた 

マイナスイオン キーを 押す 

參2回（ビビッ）の操作苜とウルトラサイン「§◎0^0 j (青)が消灯し、マイナスイオン单独運転が停止します。 
•暖房運転中も同様の操作により、マイナスイオンの発生を運転/停止することができます。 

:;變蟫稗前 otS # 練歐、;薄米®後の本体_中:く :仨”_火中 j .速点辛熟！^:矢泠:ザ:版ド auo の:’ te : 

::私琿羝屯と令姻ン単 i 運転雲に法'ル抒は:、:吳女错さィォン单独連転め； 

•>•!■• 綾議擦街は受〖す技ばま甘ミ Util り":中：:!；心.;：：:::：；;:: ! : ,!；.;：■ ；；；：-.； ； :;; !!' ?! J.!!!!!!' .1 i r f i ； 

^ mmh ：^ チ这徹ジ発逢装靈の放霉憂想じま^:: m : :;:小； 


















使用ごと 


■周辺の可燃物の点検 

籲 I △注意 1 フアンヒーターの周辺には燃えやすいものを■力、ないでくださ d 


■油漏れ • 油のたまり • 油のにじみの点検 

•油がもれ r いたり、油のたまり、にじみがないか点検してください。 

_油漏れのあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼し r ください。 


週に1回以上 






■温風吹出口の掃除（シャッター開閉のしかた） 

温風吹出□に付着したほこりなどが焼けたり、白く変色することがあります。 

1. 電灝プラグをコンせントに麵しこんでください。 

2. 運転停止時に延授時 Mt レクトキーを3移以上押します。 

3秒以上押すごとにシャツターの関》をくりかえします。 

3. 電灝プラグをコン■&ントから抜いてください。 

4•ほこりを取ってください。 

•本体や温風吹出□の汚れは、本体が冷えてから、しめらせたやわらかし佈でふき取ってください。 
しつこい汚れは中性洗剤を使用し、十分からぶきしてください。 
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日常の点検•手入れ 


点検•手入れは、消火後フアンヒーターが十分冷えてから、必す電源プラグをコンせ 
ントから抜いておこなつてください。 





意隱 

注 lift 

ご-鐘 


T - ■ 

疆 
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■温風空気取入口の掃除 

■光触媒除菌脱臭フィルターユニットの掃除 

1•光触媒除菌脱奧フィルターユニットを対流フアン 
ガードから取りはずしてください。 


2.対流フアンガードを掃除機または、ブラシできれ 
いに插除してください。 


3.フィルターユニツトに付いたほこりなどを掃除機 
で吸い取ってください。 


4•光触媒除两脱奧フィルターユニットを対流ファン 
ガードに取り付けてください。 

(取り付け•取りはすし方法@10ページ） 


譲麵画_.1.顯謂_ ; 涵■ル隱戀議 

■温風空気取入口 

參ルームサーモ t ンサーをむやみに曲げたり、ひつばつたりしないでください。 

參羽根や内部のごみやほこりなどが多く付着したときは、お買い求めの販売店または、修理資格者のいる店 
などに点検依頼されることをおすすめします。 

■光触媒除菌脱臭フィルターユニット 

•掃除機を強く押しあてるとフィルターユニットを破損するおそれがあります。 

n ； 嘯 s 纖銮 綱鏟齡：|||||_練麵_擁||,譜: i ;; " :: “; ; i.i dHiliiSMil ：； 

參拥除しても汚れが落ちない場合は、新しいフイルターユニツトに交換することをおすすめします。 

參4〜5年程度をめやすに交換をおすすめします。 


別売品 光触媒除菌脱臭フィルター FH-FJD 


I5MIEIIW1J 

■対震自動消火装置の点検 

•燃焼中に本体をゆすり、対震自動消火装置が作動し r 消火するか確認してください。 
作動するとデジタル表示部に If 31を表示します。 


參対震自動消火装 s は絶対に分解しないでください。 



点検•その他 
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■オイルフィルタ • 固定タンクの掃除 


オイルフィルタや固定タンクに水やごみが 
たまると、給油タンクに灯油力<入っていても 


•点火しない- \ EQ\-M 

•炎がリフトし、臭い力する 

争点火しても途中消火する- E 3 

春給油表示が点滅し、運転しない 


1•オイルフイルタを取り出す 

參固定タンクからオイルフイルタを取り出してくださし V 

事匀イルフイルタを取り出すとき.1< やご捉^ B 定夕;と 芒 
ないよラ注豢 br < ださい■パ ニ. う'.:: r _ - 



2•きれいな灯油で洗う 

•オイルフィルタの中の水やごみを取っ r からきれいな灯油で洗って 
ください。 

•ごみが取れにくい場合は、歯ブラシなどを使うと便利です。 


•フィルタ部を玻揋させないよう激してください。.ノ’ 

事フィルタ部に水が付着し fcg © 比十分碑燥させぐ$宏さ D 。::: 



3•ごみや水を抜く 

修固定タンク内にたまっているごみや水を市販の給油ポンプなどで抜 
いてください。 


尊面定タンク C9 味にたまった C みや氷 • _芟ぶ怒倉^ • 
ティッシ ンクのて rr * 

残 W た雨合、故篇や異篇媒薄の為因 ( C なることが赛す 



4•オイルフイルタをセツトする 


籲オイルフイルタをもとどおりにセツトし r ください。 














シーズンに 1 回以上 


■光 S 6 媒除菌脱臭フィルターユニットのお手入れ 

フィルターユニットを直射日光の下で約6時間をめやすに天日干しにします。 
(フィルターはケースに入ったまま天日干しにしてください。） 



_定期点検 


畏期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。 

•2 年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店又は、修理資格者〔(財）日本石油燃焼機器 
保守協会 （TEL 03-3499-2928) でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など〕のい 
る店などに点検依頼されることをおすすめします。 


愛情点検1 



こんな症状は 
ありませんか 

•油もれがする。 

參強いにおいがする。 

•運転中に異常な音;^する。 

參その他の異常や故障か> ある。 




故障や事故の防止のため必す 
販売店にご連絡ください。 
点検 • 修理についてのご費用 
など詳しいことは販売店にご 
相談ください。 






















[不完全燃焼防止装置の作動] 
[点火安全装置の作動] 
[燃焼制御装置の作勤] 
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ツ ターに異物がはさまったとき •シャツ ターにはさまっている異物を取り 

ツ ターが故陣したとき 除いて•から、点火操作をしてください。 

♦シャッターが動作しないときは、お買い 
求めの販売店にご相談ください。 


EP 


ER 


£*7 


ES 


ES 


• 修理，点検が必要な故障です。 • 表示内容を控えた後、電源フラグを抜き、 

お寅い求めの販売店にご相談ください。 


off 


■点火操作をしてください。 
(ぽ16ページ） 


♦万一の消し忘れを防止するため、点火操 
作後3時間で自動消火します。 


[消し忘れ消火装置の作動] 


♦温風空気取入□や温風吹出□がふさがつ •本体が冷えてから、温風空気取入□や温 
たとき 風吹出□の点検 • 清掃、周囲の確認をし 

• 温風吹出□の前面に障害物などがあるとき た後、点火操作をしてください。 

♦燃焼中に停電したとき 

♦燃焼中に電源プラグが抜けたとき 

[追熱防止装霾の作動] 


fV 


F.D 


L [ ど 




旗 


•「日常の点検•手入れ」 （13" 23ページ) 
をしてから点火操作をしてください。 

• 良質の灯油を使用してください。 

♦送油経路の水抜き、オイルフィルタの掃 
除をしてください。 

♦エア_フィルタを掃除してから点火操作 
をし r ください。 

♦シリコーン配合の商品を使用すると、点 
火しない、途中消火する原因になります^ 
お買い求めの販売店にご相談ください。 


停電したとき 
電源プラグが抜けたとき 


[停電安全装置の作勤] 


通電後、点火探作をしてください。 

電源プラグを確認してください。 

過熱防止装臛が作動した塌合は、器具が 
冷却するまで通電しません。 


E 3 


• 水平で安定した場所で使用してください。 
♦地藤によって作動した塌合は、周囲の可 
燃物、本体の損薦、灯油のあふれなど異 
常がないことを確認した後、点火操作を 
してください。 

(作動後は自動的に12ットされます。） 


♦強い地謾や振動、衝撃を受けたとき 
♦本体を傾け7 ■こと さ 


[対震自動消火装置の作動] 


故障 • 異常の見分け方と処置方法 

安全装置;^作動して自動消火し、デジタル表示部に E C 表示でお知らせします。 

運転キーを押し（表示は消えます)、処匾をしてください。処霞後も表示するときは、お買い求めの販売店にご 
相談ください。 

(修理を依頼されるときは 、 E C 表示植をお知らせください。） 
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温風吹出□が汚れる。 


23ページ〉にしたがい掃除をしてください。 


「日常の点検 • 手入れ』 


がする。 


使用中にときどき「ジイー 


マイナスイオン発生装置が放電している音で異常ではありません^ 


初め r 使用するとさや、シーズン初めの 
初使用時に1回で着火しない。 

点火時や消火時に白煙や臭い力< 出る。 


燃焼開始時や消火後に「ビチ • ピチ」苜 
がする。 


炎がオレンジ色に輝く。 


下記のような場合炎がオレンジ色に輝くことがありますが異常ではありません。 
參海岸に近い所など空気中に塭分が多い場合 
♦空気中にほこりや水分か> 多い場合 
參超芎波加湿器を使用している場合 


使用中にときどき〖ポコ，ポコ〗音がする。：給油タンクから固定タンクの方に灯油が流出するときの音で異常ではありません。 


使用中にときどき「コト•コト」音力<する。丨電磁ポンプの動い r いる音で異常ではありません。 


初めて使用するとき、煙や昊いが出る。 


次のような現象は故障ではありませ』 

籲修理を依頼される前にもう一度お確かめ 


I'lHulliirHl'l 




•具合の悪いときは、次の表も参考にして点検 • 処置をしてください。 

修処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。 



IlMgMigD ■— 
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コンセントに確実に差しこむ 


通電されるまで待つ 


再点火操作をする 
安定した場所で使用する 

給油する 

給油□をしっかりしめる 


良質の灯油を使用する 


送油経路の水抜き、オイル フイ ル 
夕の掃除をする 


固定タンクに正しく装着する 

固定タンクに正しく装着する 


IODHI 


■國 

□□■■■■_ 

■□■■■_!_ 

■11111111 


販売店に修理を依頼する_ 
エアーフィルタを掃除する 


- 

障害物を取り除く 


溫風空気取入□を掃除する 


窓をあけ、部屋の換気をする 


再点火操作をする 


チャイルドロックを解除する 


異物を取り除いて再点火する 





耐熱塗料やほこりが焼ける；■こめです。しばらく窓をあけて換気をしてください。 


固定タンクに灯油がみたされるまで4〜5分位待って点火操作をしてください。 
送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。2〜3 
回点火操作をくりかえしてください。 

点火時や消火時の多少の白煙や臭いは異常ではありません。 


器具本体が熱により膨張、収縮するためです。 


点検•その他 


BI 篇鼸 
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部品交換のしかた 


■特に消耗•劣化しやすい部品(高温火炎中で使用される部品) 

•炎検知器(フレームロッド） 


■長期間の使用により消耗 • 劣化しやすい部品 

•パーナヘツド 
争パーナへツドリング 


■変質灯油 • 不純灯油の使用により劣化しやすい部品 

•オイルフィルタ •炎検知器(フレームロッド） •ポンプフィルタ 

•気化筒 •電磁ポンプ 


消耗•劣化しやすい部品(交換が必要な部品) 


KQ 保管 


おしまいになるときは、電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れしてから保管し r ください< 


長期間使用しないとき 


給油ポンプ 


1•灯油を抜き取る 

•給油タンクと固定タンク内の灯油を抜き取ってください。 
(ぽ25ページ） 


rrrr ：：-' •，一；.;;呦抄|咐;.-•レ 



mm 



固定タンク 


ボ■」バケツ 


2._除をする 


•オイルフイルタの掃除をする。（[3= 25ページ） 

•エアーフイルタ*温風空気取入□の掃除をしてください。 
(ぽ23ページ） 

掃除機などでごみやほこ0を取り除いてください。 

籲温風吹出□•本体の掃除をしてください。03=23ページ） 
しめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。 


3•保管する 

•包装箱に入れて、湿気のない場所に水平(こ保管してください。 
取扱説明書も大切に保管してください。 


























11 
^ I I 




疆:讓 

agrron ii in in iilH ^^— 

nIM! W 漏 1 ! mamiFU n ュ 

mT'^yrTTITl iTiXili.l .H IT ill 111 i i ffW|TT1li— WB WWm r T 1 Tl r fWl 

W^\ r FV7rT Tr^. ： ;r:xi f.x.i. r ^4X4 feTVj^JK N 紙 ^^ 

1 ~*^ T : . - T-T - i •二 Z te tl-f n ' tlt - K ^ l ?*^ H - \S-^ 

J^v*- ^i!^*** *H U F'¥ .T * -F- T T I 'T ■■ T 1 J.:—1 u 1 I I I 層 ■ • -'- ■—'iS： 

I I I 1 M I I 1 I ——^—■ 

’ 开•爾 

Wf ± a \ MHfenINf ぬ•: rXiET 4 i/Ti 

tTT^IT f 1 rfixi.i.^L-* iJ,a.,kA^i3L£ m ぐ - -: wm . : - - ふ - 祕 一 ^ ： ^_^ 一 」^^ i 

'.-：• - ー フ • 11"^ 1 |,j-^ | -|--i^^|-A-^ - ^ 一 =~i …-—へ-一 ..一-—- ^ 

翻!；糊 

fff ^ t It "'fTUxm.lJ -i-^-lJ; ふ 1 ュ ’ み I 

HI 科444 ^ 




修理を依頼されるとき 


光靼溟除 gp 兑費フィルター 


_ 管形ヒューズ 1 QA _ 

対震自動消火装罾過熱防止装置点火安全装匾燃焼制御装靈 
停電安全装靈不完全燃焼防止装置消し忘れ消火装置 


点火時最大650/650 


高さ 466 mm 幅 442 mm 奥行 334 mm 
(置台を含む） 


音 :(; S 面 V 


34 dB (最大燃焼時） 
_20 dB ( H 小燃焼時） 

21 .5 時間（爵大燃焼時） 

木 造 15 rrf ( 9置}まで 
コンクリート 20 rrf (12 魯)まで 


0.66 kW 


0.334し红 
0.064 L/h 


気化式 • 強制通気形 • 強制対流形 _ 

高圧放電点^_ _ _ 

灯油 ( JIS 1号灯唾） _ 

0.449 L/h ! 0.553 L/h _ 

0.085 L/h 0.091 L/h 

4.62 kW _ _ 5.69 kW _ 

0.88 KW ,_ 0.94 kW _ 

37 dB (最大燃焼時） 39 dB (薛大燃焼時） 

_ 22 dB (最小燃焼時） ____[___ 23 dB (最小燃焼時）_ 

7.2 L 

16時間（最大燃焼時） 13時間（最大燃焼時） 

木 造 20 trf 〈12 醫)まで 木 造 25ボ(〗5蠆)まで 

コンク 1 J - 卜_ 28 rrf (1 7墨)まで_ [_ コンクリート_ 33 rrf (20 罾)まで 

高さ 466 mm 幅 504 mm 奥行 334 mm 
(置呂を含む） 

_13.5 kg __ 

100 V 50/60 HZ 

点火時最大650/650 W 点火時最大650/650 W 

燃焼時 24/24 W 燃焼時 26/26 W 






參本書の「故障•異常の見分け方と処置方法 j (27'28 ページ）の項にしたがって調べても良くならないときは、 
お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様こ•相談窓□にご連絡ください。 

•ご連絡いただきたい内容は次の通りです。 

2 S 言の呼び1保証書をごらんください。 

♦お買いあげ日 

* 故障状況（できるだけ具体的にご連絡ください。） 

• ご住所 • ご氏名 • お電話番号 
•修理に際しては、保証書をご提示ください。 

保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。 

參ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓□にお問い合わせく 
ださい。 


翁このコロナ石油ファンヒーターには保証書力<ついています。 

「お買いあげ日■販売店名 j などの記入をお確力、めのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。 
參保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。 

籲次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。 

* 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。 

»誤った使用方法による故障や事故。 

鲁シリコーンか’原因の修理。シリコーン配合の商品を使用したとき。 


アフターサービス 


ン • リチウム電池 （ CR 2025) 
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017)742_8255 (代表 
01 7)743 -2971 (代表 
018)864— 5671 (代表 
01 的 864—5219 (代表 
01 78)24-5289 {代表 
0172)28 —3910 (代表 
01 72)26-4770 (代表 
01 9)622-4791 
01 9)604-0281 ( 代表 
01 97)22 -4155 (代表 

022)235-3181 (代表 
022)783 —179 “代表 
024)938-2240 ( 代表 
023)642- 3255 (代表 
0234)31— 0571 (代表 



052)884 
0525884 
05 
05 

058)268 
05 


0567 代 R 


探® 


T373-0825 


011)863-3154 

011)871-2000 

0138)48-6080 

0166)37-2338 

0155)35-7510 

154)24-0451 

157)26-210? 


017)742-8275 
017)743 —1118 
018)864-8468 
018 )864-5760 
0178 )45— 4290 
0172)28-0191 
0172 )29-1 133 
0*19)622 -5244 
019)604 -0283 
0197 )22 —4452 


=還 


6386 一 5588 


5670 (代表 


01067002 本社*エ應三条市東新保 7-7 〒955-8510 TEL (0256)32-21 11(大代表) 

柏崎エ:® 柏崎市宝町 2-58 〒945-0817 TEL (0257)23 —5175(代表） 

長岡ェ塌畏岡市下条町寒ノ浦1069〒940-1146 TEL (0258)22— 2121 ( 代表〉 


沖繡営業所苜野酒市宇地泊 ？38 〒 901-2227 TEL(098)897 —5677( 代表） FAX(098)897-5679 

シーサイド■パーク102 


FAX 
FAX 
FAX 
FAX 

FAX(092)474-5775 
FAX 092)474-6414 
FAX 093)592-8666 
FAXC099 281-1252 
FAX(096}369-6323 
FAX(095)882-7767 
FAXCO 985325 -0685 
FAX(097)S23-5162 


お客様ご相談窓口一覧表 


修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、 
お買いあげの販売店または下記のご相談窓□にご依頼ください。 

ご転居やご贈答品などでお困りの塌合は、下記のお近くの窓□にご相談く 
ださい。 

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。 


•アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ 

□□ナサービスセンタ_ 

_ ご一飾 wb . phs 等からは 


itmm - 育森県 • 秋田県 • 岩手栗のお客様は最寄®サービス 
センターへ商接おかけください。 


K E 倉上上杵 3-1- 
多多小田ノ彼 A 佐 
ti « 市市*西 n 三 
市市州《市県市市 
岡岡九兕本®崎分 
福福北埋熊長宮大 


店 I 所所所所所所 

夕 e 

l > i 業震橥 
2 处 墨 

岡 vs 
サ九 K 本 S 分 

福福北鹿熊房 S 大 


宇太水つ I 新三新 S 松 


00000000 99999 

〒〒〒〒〒千〒〒〒〒 T 〒〒 


サ田サ戸前サ岡サ沢 ナ山形内 
森田 前岡 台 
两胄秋秋 A 弘弘®盛水仙仙郡山往 


首苜東立千横甲 


古 g 岡 tt -- 阜！津| |か松都戸根知| I ,サ山子山 
名枯静細_沼|大大«京 i « l 広広岡米術 


102WA2211- 012 3 dsp 19 


株式会社 ：V 

















































































































































































































